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MAGNADYNE RADIO - Mod. M15S. Apparecchio a modulazionc di ampiezza, con una gamma ondr medic e «ei bandf allargate ad ondc cone. Media frequenza a 471 kc/s. Po- 

lenza d’uccita 8 watt. Conan mo 60 watt. 















